Arike [Beschreibung MI [ZEG ANT. 


_____so14]28"Cross Mover3_ 30-G. (2014 | | 
Rahmen in 1 Farbe _ [TC-0303weiss-matt/TC-621 sw-matt | [543-29848 | 
Federgabel [Suntour NRX-D RL LITE COIL Disc weiss-matt | [060-73181 | 
Steuersatz 2 |CH-9280TW schwarz |  [060-87674 | 
Spacer _ Jrotmatt s o S 
AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 90mm | [0614-72492 | 
Vorbau [AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 100mm | [0614-72493 | 
AS-007N 31,8mm,7° sw-matt Styx 120mm | [061-72495 | 
Lenker Alternative [HB-RB11-ENM 31,8mm,640/30mm 9° sw-m. | [061-72339 | 
Barends/Grifte (Ergon GC 2 Lsw-grau o S 
Barends Alternativ. [Ergon GP2 L sw-grau | [050-30527 | 
Sattelstütze _ |SP-243, sw-matt, Styx, 31,6 mm | [061-32417 | 
Sattel [JustekSetaT1 BE o S 
C E S 
Sattelschelle  |rotmatt 349mm __ | So 
Bremse vR [Tektro Auriga Pro rot-matt Jo So 
Bremse VR Alternat. [Tektro Auriga Pro rot- | [040-32655 | 
Bremse HR [Tektro Auriga Pro rot-matt foo So 
Bremse HR Alternat. [Tektro Auriga Pro rotol. | [040-32656 | 
Bremsscheibe VR___ [Tektro 180mm ___ | [04032623 | 
Bremsscheibe HR [Tektro mm | [04032622 | 
Br.hebel Stellschr. tl 2 fo 1040-32615° 
Bremsleitung [Tektro schwarz f [04032613 | 
Olive/Pin [Tektro | (Sooo 
Bremstlüssigkeit___|Service-Kit_ | [04032612 | 
Bremsklötze [Tektro | (ooa 
Bremsklötze [M525 ___ [| (ooze 
Fee [Rioda Rra Deesa f fooosarer] 
Speichen [2mm Niro si. [| ____Jooo-oooon 
VR Nabe [Simao HBMA7SGL.Discswäslsee | | | 
VR Nabe Alternative [Shimano Deore 32L. sw 6-L. | __loso-82162 
HR Nabe ___]ShimanoHBM47SGL.Discsmäälsee | | | 
HR Nabe Alternative [Shimano Deore 32L. sw 6-L. | __loso-g2i63 
VR Alternative  [ZAC 19 Disc sw , M475 sw, Speichensv | [060-50238 | 
HR Alternative [ZAC 19 Disc sw , M475 sw, Speichen sw | [060-51830 | 
Reifen VR/HR____|SW Smart Sam 44-622, HS367 sw | [010-10829 | 
Reifen Alternative [SW Smart Sam Plus 42-622 sw | [010-12480 | 
Schlauch — [sv | ___Jooo-oooon 
kre maoro Tso sena2sZzsu _ omm t | ___ 
KRG Alternative [Shimano FC-T551C 48/36/26 Z sw/grau 175mm |  [060-81599 | 
Innenlager [BB Joso-67509 
BE 7:73 
Kon m — | 
Kette Alternative [HG 7410 2 | [06067681 
IKettenwechiser [Shimano RD-T780-10SGS sw Top Normal 2 | _1060-82088. 
Umwerter [Shimano FD-T670-10 sw Jo | 
Umwerter Alternat. [Shimano FD-T670-10 si. | [060-78000 | 
Shifter Paarw. [Shimano SL-T 670 3⁄10-f.sw | [060-81019 | 
Schaltauge 2 _ |rotmatt 1 Joso-oos20 
Schaltauge Alternativeļsiloer______ | [060-004852 | 
Kassette 2  [CS-HG81-10 11-34Z7 | [060-67666 | 


